چ 3 10۸ 


باب نقض الؤضوء من القهقهة فى الصلاة 


- عن : أبى موسى رضى الله عنه قال: بينما رسول الله مد يصلئ إذ 
ا وا و ري د 7 
كثير من القوم وهم فى الصلاة» فأمر رسول الله َر من ضحك أن يعيد 
الوضوء ويعيد الصلاة. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون وفى بعضهم 


البصر قليلا انمسح بالبدن فاقتضى الاحتياط الحكم بإعادة الوضوء . 

ويؤيد كون أصل الناقض فى النوم خروج الريح قول بعض الفقهاء بأن من به 
انفلات الريح لا ينتقض وضوءه بالنوم» لأن الحدث المتيقن لما لم ينقض فكيف 
ش TT‏ وق ل هت لي 
ل ا من هذا الاستدلال ا ا n‏ إلى الرأى 
الحض » بل إلى دليل شرعى وهذا هو التفصيل لما قال الفقهاء فى دليل المسئلة أن هذه 
: اوكا لع توه ار SS‏ 

دلاخ 
الله تعالى 


باب نقض الوضوء من القهقهة فى الصلاة ‏ 


قوله: ”عن أبى موسى إلخ“ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وهذا الحديث 
ذكره فى مجمع الزوائد (ص١٠3)‏ أيضاء ثم قال: *وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقى؛ 
ولم أر من ترجمه» وبقية رجاله موثقون ال E‏ (ص178١) ‏ رجاله 
موثقون . . وفى بعضهم خلاف “ اه فالظاهر أنه أطلع بعد على حال الذقيقى فجود السند 


. وسيأتى بعض الكلام على المباشرة او ا الغسل من التقاء الختانين‎ )١( 


